132                         Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
FlieBt durch den Leiter A der Strom 1 Amp.,   so ist die Feld-starke in einem Punkt P der Ebene durch CD
sie ist, . da die Kraftlinien Kreise um A sind, senkrecht zur Ver-bindungslinie AP gerichtet, ihre Komponente senkrecht zur Ebene CD ist daher
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Der FluB durch  ein Flachenelement von  der Lange 1 cm   und der Breite dx ist
Der Verschiebung des Punkfces P um dx entspricht eine VergroBe-rung von Q auf Q-\-d@ und von cc auf a -\-dcc.    Dabei ist
daher
Der ganze FluB  durch   die Langeneinheit der von den Leitern CD begrenzten Ebene wird somit fur 1 Amp.
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Einen ebenso groBen FluB erzeugt der Strom 1 Amp. im Leiter .#. Die Wechselinduktivitat wird somit fiir die Lange I cm
O~9   Henry     ....    (148)
Mit den in Abb. 110 eingeschriebenen MaBen wird
ga = 78,     ^-=54,     Jf = 4-nn||lO"* = l,47-MO~9   Henry. Die Induktivitat der Doppelleitung AB ist hingegen (s. S. 14) L = 41 (in — + -i-) 10-9 = 21,31 -10~9   Henry.
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L ist hier fast 15mal so groB wie M. Laufen die Leitungen auf 10km = 106cm parallel, so induziert ein einwelliger Strom von 100 Amp. bei 50 Perioden, der in der Hauptleitung flieBt, in der anderen eine effektive Spannung
JcoM= 100 - 314 -1,47 10~3 = 46 Volt. Zur Vermeidung   der   dadurch  hervorgerufenen Storungen   sind dieStrom-
